VikipeediA 

Halkomelemi keel 


Halkomelemi keel (Halqemeylem ülemjooksu murdes, 
Hulquminum saare murdes, Hshqdmihdifi alamjooksu murdes) oli 
Põhja-Ameerika põliskeel, mida räägiti Briti Columbias. 








Halkomelemi keele leviala 
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